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Acasa » Actualitate » Taxa de carbon a FMI va produce scumpiri in lant 


Fondul Monetar International (FMI) a facut o serie de recomandari Guvernului 
roman pentru reducerea deficitului bugetar, una dintre ele fiind “Introducerea 
unei taxe pe carbon in sectoarele transporturilor si constructiilor sau a unor accize 
suplimentare pe combustibilii fosili”. Asociatia Energia Inteligenta a facut o 
analiza legata de impactul pe care I-ar avea aplicarea acestei taxe si a constatat ca 
la nivelul populatiei, cheltuielile ar creste cu cca. 8% pentru gospodariile din 
mediul urban si cu cca. 10% pentru gospodariile din mediul rural. 


Introducerea unei taxe pe carbon in sectorul constructii, avand in vedere ca pretul carbon 
ETS 2023 este de 80 Euro/t, ar urma sa scoata suplimentar din buzunarul unui roman care 
locuieste intr-un: 


e apartament cu 2 camere, cca. 800 lei/an, adica gospodaria s-ar confrunta cu o crestere 
cu 26% fata de costurile actuale cu gaze naturale considerand pretul plafonat al gazelor 
de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmeaza sa ajunga la 
cca. 3.900 lei/an 


e apartament cu 4 camere, cca. 1200 lei/an, adica gospodaria s-ar confrunta cu o crestere 
cu 26% fata de costurile actuale cu gaze naturale, considerand pretul plafonat al gazelor 
de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmeaza sa ajunga la 
cca. 5.850 lei/an 


e imobil de tip casa, cca. 2400 lei/an, adica gospodaria s-ar confrunta cu o crestere cu 
26% fata de costurile actuale cu gaze naturale considerdand pretul plafonat al gazelor de 
0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmeaza sa ajunga la cca. 
11.700 lei/an 
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roman care loculeste Intr-o casa SUNT de cca. 4.0%8U Iel/an, adica O crestere CU 48%, Tata ae 
costurile actuale cu lemnele considerand pretul lemnelor de 800 lei/mc, respectiv costul 
total cu lemnele urmeaza sa ajunga la cca. 14.280 lei/an. 


Introducerea unei taxe pe carbon, in sectorul transporturi, avand in vedere ca pretul carbon 
ETS 2023 este de 80 Euro/t, costurile care urmeaza sa le scoata suplimentar din buzunar un 
roman care foloseste o masina Dacia Logan sunt de cca. 800 lei/an, adica o crestere cu 
12% fata de costurile actuale cu combustibilul, considerand pretul acestuia 6,5 lei/I, 
respectiv costul total cu combustibilul urmeaza sa ajunga la cca. 7.600 lei/an. 


Taxa de CO2 pe constructii si in transporturi va aduce scumpiri in lant la toate produsele si 
serviciile, de cca 10%, mai arata Asociatia Energia Inteligenta. 


